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plici ) diminueretur in eadem ilia ratione 44 ad 41, a( j eo> 
que evaderet i? in +4 feu 44 * Paribus igitur Pendulorum ve- 
locitatibus motus *quales in aere ofcillationibus 535 & in aqua 
ofcillationibus rff amifli font j ideoque refiftentia penduli in aqu a 
eft ad ejus refiftentiam in aere ut 535 ad tt§* H*c eft propor- 
tio refiftentiariim totarum in Cafu column* quart*. 

Defignet jam AV -fCV 2 refiftentiam Globi in aere cum velo- 
eitate V moventis, & cum velocitas maxima, in Cafu columns 
quart* fit ad velocitatem maximam in cafu column* prim* ut 1 ad 
8, Sc refiftentia in Cafu column* quart* ad refiftentiam in Cafu 
column* prim* in ratione arcuum differenti* in his cafibus ad 

1 6 

numeros ofcillationum applicat*, ideftut 5 4 t ad , feu ut 85* 

ad 4280 : fcribamus in his Cafibus 1 Sc 8 pro ve!ocitatibus,atque 
85^ Sc 4 2 3 o pro refiftcntiis,& BetA-j- C — 85^ Sc 8 ,4 +64 (3=4280 
feu ^-f- 8 C =5 3 5 , indeque per redu&ionem *quationum proveniet 
yC — 449 i Sc C~6 44 Sc A = 2ifj atque adeo refiftentia ut 2ifg 
quamproxime. Quare in Cafu column* quart* ubi 
velocitas erat 1, refiftentia tota eft ad partem fuam quadratove- 
locitatis proportionalem, ut 2 if +644 feu 851, ad 644 ; & id- 
circo refiftentia penduli in aqua eft ad refiftentia partem illamin 
aere qu* qiiadrato velocitatis proportionalis eft, qu*que fola in 
motibus velocioribus confideranda venit, ut 851 ad 644 Sc 535 
ad TTo conjunefim, id eft ut 637 ad 1. Si penduli in aqua ofcil- 
lantis filum totum fuiffet immerfum, refiftentia ejus fuiffet adhuc 
major 5 adeo ut penduli in aere ofcillantis refiftentia ilia qu* ve- 
locitatis quadrato proportionalis eft, qu*que fola in corporibus 
velocioribus confideranda venit, fit ad refiftentiam ejufdem pen- 
duli totius, eadem cum velocitatein aqua ofcillantis, ut 800 vel 9 00 
ad 1 circiter, hoc eft utdenfitas aqu* ad denfitatem aeris quam- 
proxime. 

In hoc calculo fumi quoque deberet pars ilia refiftenti* pen- 
duli in aqua, qu*effet ut quadratum velocitatis, fed (quod mi- 

rum 
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f uin forte videatur ) refiftentia in aqua augebatur in ratione ve- 
locitatis plufquam duplicata. Ejus rei caufain inveftigando, in 
hanc incidi, quod Area nimis angufta.effet pro magnitu- 
de Globi penduli, Sc motum aqu* cedentis pr* anguftia fua 
nimis impediebat. Nam fi Globus pendulus, cujus diameter erat 
(]igiti unius, immergeretur, refiftentia augebatur in duplicata ra- 
tione velocitatis quamproxime. Id tentabam conftruendo pen- 
dulum ex Globis duobus, quorum inferior & minor ofcillaretur 
in aqua, fuperior Sc major proxime fupra aquam filo affixus ef- 
fet, Sc in Aere ofcillando, adjuvaret motum penduli eumquediu- 
turniorem redderet. Experiments autem hoc modo inftituta 
fe habebant ut in Tabula fequente deferibitur. 


Anusdefcenfu primo defer ipt us 16 

Arcus afeenfn ultimo defer ipt us. 1 2 

Annum diff. motui amijfo proportionalis 4 
Numerics Ofcillationum 


Refiftentia hie nunquam augetur in ratione velocitatis pluf- 
quam duplicata. Etidem in pendulomajore evenire verifimile eft, 
limodo Area augeatur in ratione penduli. Debebit tamen refi- 
ftentia tarn in aere quam in aqua, fi velocitas per gradus in in- 
finitum augeatur, augeri tandem in ratione paulo plufquam du- 
plicata, propterea quod in experiments hie deferiptis refiftentia 
minor eft quam pro ratione de corporibus velocifllmis in Libri hu- 
ms Prop. xxxvi Sc xxxviii. demonftrata. Nam corpora longe 
velociilima fpatium atergo relinquent vacuum, ideoque refiften- 
tb quam fentiunt in partibus pr*cedentibus, nullatenus minue- 
tur per preffionem Medii in partibus pofticis. 

Conferendo refiftentias Mediorum inter fe, efteci etiamutpen- 
dula ferrea ofcillarentur in argento vivo. Longitudo fili ferrei 
era t pedum quafi trium, Sc diameter Globi penduli quafi tertia 
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